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Taşova Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı 


Yazan: Ahmet Günaydın - 20 Ekim 2018 


Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 


Tatbikatta, senaryo gereği hastanenin dahiliye servisinin bulunduğu ikinci katta elektrik 
kontağından çıkan yangında patlama meydana geldi. 


Elektrikler kesilerek hastalar ve personel tahliye edildi. Yangına daha etkin müdahale, 
kurtarılmayı bekleyen yatalak hasta ve diğer yaralıların tahliyesi için itfaiye ve UMKE 
ekiplerinden yardım istendi. 


Yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Ferruh Çam, ilimiz ve ilçeleri birinci derecede deprem 
kuşağı olan Kuzey Anadolu fay hattında bulunmaktadır.Bu nedenle doğal afetlere karşı 
toplum ve kurumsal olarak hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. 

Bu nedenle hastanede yangın tatbikatı düzenlediklerini dile getiren Çam, kurtarma 


işlemlerinin nasıl yapılacağının denetlenmesi ve eksikliklerin görülmesi için tatbikatın önem 
taşıdığını kaydetti. 
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Yorum Ekle 


Ahmet Günaydın 
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